
LES ROSES. 
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ROSA CANINA BURBONIANA. 

R. germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, bracteis glan 
duloso - ciliatis, caule petiolisque aculeada. (N.) 

Non, R. Gallica Burboniana, Thy. in Red. R. vol. t, p. et 
fig. y 4 - Idem, Prod. p. 17, var. í 

Non, R. Burbonia Roess. Beschréi. der Ros. 2, p. 28; n° 12; 
Non, R. Bourbon, Rose Pivoine, Rose de Jéricho, Guerr. Alm. 
des R. p. 55 . 

LE ROSIER DE LILE DE ROURBON. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau rameux, touffu, vigoureux, qui s eléve á plusiems 
pieds. Ses branches sont années d’aiguillons rougeatres, forts, 
recourbes, dilates. Les feuilles se composent de cinq 011 de sept 
folióles arrondies á la base, pointues au somraet, glabres sur 
les deux faces, vertes et luisantes en-dessus, plus pales en- 
dessous, simplement dentées. Elles sont portees par un petiole 
velu, garni de quelques petites glandes sessiles et de petits ai- 
guillons. A sa base, sont deux stipules décurrentes, pointues au 
sommet, denticulées en leur bordure. Les fleurs, d’une odeur 
douce et agréable, sont disposées plusieurs ensemble a l’extré- 
mité des rameaux qui croissent le long des branches principales. 
Les pédoncules qui les supportent, chargés de petites glandes, 
présentent, a leur base, des bractées allongées ciliées et glan- 
duleuses. Le tube du cálice est ovoide et glabre. Les divisions 
du limbe sont pinnatifides á pinnulles presque sétacées. Corolle 



































































































